ANTON! OKOLOWILZ 


dypl. inzynier gorniczy, b. st. radca Wyzszego Urzedu Gorniczego, 
dyrektor kopalni ksiecia von Pless, Kawaler Orderu ,,Polonia Restituta“ 


przezvwszy lat 56, po krötkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami. zasnął w Panu dnia 30 października 1936 r. we Wiedniu (Wien). 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek 6 listopada b. r. o godzinie 3', po poł, o czem zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni 


Żona i Synowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 7 b. m. o godzinie 8', rano w kościele Najśw. Panny Marii. 
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Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


